WŁADYSŁAW 


nauczyciel Szkoły Powszechnej w Krakowie 


przeżywszy lat 45, zmarł dnia 9 sierpnia 1941 r. 


Drukarnia Związkowa w Krakowie, ul. Mikołajska 13 


